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Limba de sos Sinnos Italians 


Limba de sos Sinnos Italiana (LIS) est una Limba de sos Sinnos de Comunidade Surda. ISO-639 est ise^l 
La LIS e usata anche in Italia (3.525.000^), Isvitzera (426.800^) e Santu Marinu (1.460^). 

Notes 

1. Ethnologue: Deaf Sign Language in Italy (http://www.ethnologue.com/language/ise) 

2. Deaf Population on Italy (http://www.ethnologue.com/country/IT) 

3. Deaf Population on Switzerland (http://www.ethnologue.com/country/CH) 

4. Deaf Population on San Marino (http://www.ethnologue.com/country/SM) 


Bogadu dae "https://sc.wikipedia.Org/w/index.php?title=Limba_de_sos_Sinnos_ltaliana&oldid=163444" 
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